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De burgemeester van de gemeente Schiedam; 


Overwegende dat op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam de 
burgemeester overeenkomstig artikel 151 c van de Gemeentewet kan besluiten tot plaatsing van (vaste) 
camera's voor de maximale duur van 3 jaar ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats; 

overwegende dat cameratoezicht kan bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid 
op de openbare weg; 

overwegende dat cameratoezicht kan bijdragen aan het verminderen van geweld en overlast op straat; 

overwegende dat cameratoezicht kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van 
omwonenden, ondernemers en bezoekers; 

overwegende dat cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van het optreden 
van politie en justitie; 

overwegende dat de oorspronkelijke noodzaak om over te gaan tot cameratoezicht op de Parkweg en 
Mgr. Nolenslaan op basis van de veiligheidsituatie nog steeds aanwezig is; 

overwegende dat op basis van het advies van de politie d.d. 3 augustus 2013 om een extra camera te 
plaatsen ter hoogte van de Albardastraat, uitbreiding van het gebied noodzakelijk is; 

overwegende dat door de wijziging van de wettelijke grondslag van artikel 3 van de Politiewet 2012 
naar artikel 151 c van de Gemeentewet de rechtszekerheid meer is gewaarborgd; 

besluit: 

tot het plaatsen van vaste camera's in het gebied "Parkweg (tussen de Burg. Van Haarenlaan en de 
Burg. Honnerlage Gretelaan) - Nolenslaan (tussen de Nieuwe Damlaan en de Joop den Uyllaan, inclusief 
de Albardastraat)'' tot en met 16 februari 2018 (zie bijlage voor gebied) 

24 augustus 2016, Schiedam 

C.H.J. Lamers 

Bijlage cameratoezichtgebied Parkweg - Nolenslaan 
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